IX, 9.

Kraftlinienverlauf eines schwingenden Dipols nach Hertz.

Die Losung entspricht also streng genommen einem stationaren Zustande,
wie er sich bei unged'ampften Schwingungen erst langere Zeit nach Be-
ginn der Schwingung einstellen wiirde. Nun isfc der Anfangszustand
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dadurch cliarakterisiert, dafi die Erregerkugeln entgegengesetzt geladen
sind];fdas plotzliche Auftreten  des Funkens leitet   die Entladung  ein.
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Fig. 64.

Zu Beginn der Scnwingung besteht also im umgebenden Eaum das
elektrostatische Feld, das diesen Ladungen entspricht. Wie die Zeich-
nungen von Pearson und Lee abgeandert warden mussen, wenn die
Welle von diesem Anfangszustande aus in den vom elektrostatischenearson und MiB A. Lee, Philoa. Trans, of the E. Soc.  of-London.
